COMPfiNDIO DOS NEMATOIDES PARASITOS INTESTINAIS DE 

ARTROPODOS 

II. Ichthyocephalidae e Ransomnematidae 

(Com 11 estampas) 


Dando continuagao ao Compendio dos 
Nematoides Parasitos Intestinais de Artro¬ 
podos, passamos, neste capltulo, ao estudo 
das families Ichthyocephalidae e Ranso¬ 
mnematidae, pertencente a superfamllia 
Rhigommatoidea (Sanchez, 1947) da or- 
dem Rhigonematiformes Kloss, 1960. 

Ichthyocephalidae Travassos & Kloss, 1958 

Ichthyocephalidae Travassos & Kloss, 
1958 c: 1, 3, 5. 

Ichthyocephalidae Travassos & Kloss, 
1959: 4. 

Ichthyocephalidae Kloss, I960: 51. 

Em 1929, Travassos inclui o genero 
Ichthyocephalus Artigas, 1926 em sua 
familia Isakidae, juntamente com os gene- 
ros Isakis Lespes, e Rhigonema Cobb, 
O primeiro passo para destaea-lo dos de¬ 
nials nematoides foi dado por Artigas que, 
nesse mesmo ano, cria a sub-famllia 
Ichthyocephalinae e da a primeira refe¬ 
renda de Isakinae na qual inclui Isakis e 
Rhigonema. 

Como Isakis Lespes se revelou um 
nome nulo, cafu a familia Isakidae e Arti¬ 
gas faz, entao, em 1930, a familia Rhigo- 
nematidae para as sub-famllias Rhigone- 
matinae (= Isakinae sensu Artigas) e 
Ichthyocephalinae. Essa classificagao e 
seguida por Almeida (1933), Sanchez 
(1947), Chitwood & Chitwood (1950) e 
Dollfus (1952). 


Lauro Travassos & G. R. Kloss 

Instituto Oswaldo Cruz, GB 

Filipjev, em 1934, apresenta nova 
classificagao para os Ichthyocephalus, nao 
reeonheeendo a sub-famllia Ichthyocepha¬ 
linae Artigas, incluindo-os em Rhigonema- 
inae ( Rhigonema, Dudekemia e Ichthyo¬ 
cephalus) que, juntamente com Carnoyi- 
nae, Atractinae e Cosmocerdnae, poe em 
Atractidae Travassos, 1920. Ja em 1941, o 
mesmo autor, em colaboragao com 
Stekhoven Jr., mantem Ichthyocephalus 
em Rhigonematinae, mas inclui essa sub-' 
familia em Oxyuridae Cobbold, 1864. 
Skrjabin e seus colaboradores, no Cata- 
logo Descritivo dos Nematoides Parasitos 
(1951), mantem Ichthyocephalus em Rhi¬ 
gonematinae, mas reconhecem a familia 
R higonematidae Artigas, 1930, 

Sanchez, 1955 e Leibersperger, 1960, 
Lambent incluem Ichthyocephalus em Rfri- 
gonematidae, mas nao fazem referenda a 
sub-famllias. 

Em 1958, Travassos & Kloss decidem- 
se a afastar definitivamente os 'ictiocefa- 
lldeos dos rigonematldeos, elevando 
Ichthyocephaline a Ichthyocephalidae. in- 
cluindo nesta familia os generos Ichthyo¬ 
cephalus e Paralchthyocephalus. 

Os Ichthyocephalidae sao nematoides 
parasitos do tubo digestivo de artropodos, 
cujas valvulas trituradoras sao fortemente 
quitinizadas e se localizam no bulbo esofa- (*) 


(*) Bolsista do Conselho Nacional de Pes- 
quisas. 
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giano. O que caracteriza imediatamente a 
famllia, e a sua extremidade cefalica, de 
simetria bilateral, envolvida por rnna 
capsula ngida, bulbiforme, que envolve 
parte do corpus do esofago, e na qual se 
abre a boca muito grande (bilabial pela 
fusao dos dois labios superiores). O apare- 
lho espicular dos machos e constituido de 
dois esplculos que podem ser iguais, ou 
entao diferenciados pelo comprimento e 
forma, de superficie lisa ou esculpida. 
Possuem um pequeno gubernaculo consti¬ 
tuido de uma porgao mais esclerosada e 
outra hialina. Sem ventosa pre-anal. A di- 
ferenc-iagao sexual nao e acentuada, ha- 
vendo especies cujos machos sao extre- 
mamente desenvolvidos em relagao ao 
comprimento da femea. O corpus do eso¬ 
fago e sub-cilindrico, diretamente unido ao 
bulbo esofagiano. A porgao dp corpus nao 
envolvida pela capsula cefalica costuma 
ser referida pelos autores coma sendo o 
“istmo”. 

Ichthyocephalinae Artigas, 1929. 

Ichthyocephalinae Artigas, 1929: 4, 19, 109. 

Ichthyocephalinae Artigas, 1930: 23. 

Ichtyocephalinae Almeida, 1933: 1193. 

Ichtyocephalinae Chitwood, 1937: 74. 

Ichtyocephalinae Sanchez, 1947: 288, 303. 

Ichthyocephalinae Chitwood & Chitwood, 
1950: 18. 


Ichthyocephalinae Dollfus, 1952: 146, 151. 

Ichthyocephalinae Leibersperger, 1960: 5. 

Ichthyocephalinae Kloss, 1960: 52. 

Caracteres da familia. As femeas tem 
a vulva localizada na regiao mediana do 
corpo. Ovos redondos, grandes, com a 
casca lisa. Genero tipo: Ichthyocephalus 
Artigas, 1926. Outro genero: Paraichthyo - 
cephalus Travassos & Kloss, 1958. 

Ichthyocephalus Artigas, 1926 

Icthyocephalus Artigas, 1926: 62. 

Ichthyocephalus Travassos, 1929: 24. 

Icthyocephalus Artigas, 1929: 4, 19, 109. 

Icthyocephalus Almeida, 1933: 1193. 

Ichthyocephalus Pilipjev, 1934: 37. 

Ichthyocephalus Filipjev & Stekhoven, Jr., 
1941: 835. 837, 849. 

Ichthyocephalus Sanchez, 1947: 284. 

Ichtyocephalus Sanchez, 1947: 288, 289. 

Icthyocephalus Chitwood & Chitwood, 
1950: 69. 

Ichtyocephalus Skrjabin & col., 1951: 
323, 325, 327, 331. r 

Ichthyocephalus Dollfus, 1952: 146, 183. 

Ichthyocephalus Sanchez, 1955: 888. 

Ichthyocephalus Basir, 1956: 1. 

Ichthyocephalus Travassos & Kloss, 1958 a: 

20 , 21 . 

Ichthyocephalus Travassos & Kloss, 1958 b: 
27. 

Ichthyocephalus Travassos & Kloss, 1958 c: 

h 2, 6. 

Icthyocephalus Travassos & Kloss, 1958 c: 


QUADRO DOS CARACTERES DIFERENCIAIS ENTRE 
ICHTHYOCEPHALUS E PARAICH THY OCEPHALUS 


Relagao bulbo cefalico: 
porcao livre do corpus 

Extremidade caudal dos 
machos 

Espieulos 


Ichthyocephalus 

Maior do que 4 : 1 

Sem asas eaudais 

Diferenciados morfologica- 
mente 

De superficie lisa 


Paraichthyocephalus 

i 

! No maximo 2 : 1 

Com asas eaudais 
Sub-iguais 

) Superficie esculpida 
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Ichtyocephalus Travassos & Kloss, 1958 c: 

6 . 

Ichthyocephalus Osche, 1960: 398. 

Ichthyocephalus Leibersperger, 1960: 2. 

Ichthyocephalus Kloss, 1960: 52. 

Nematoides longos, sempre localizados na 
porgao do intestino posterior de diplopodos, 
imediatamente atras da valvula que separa o 
intestino medio do posterior. A extremidade 
cefalica tem a forma de cabega de um peixe 
silurideo e a extremidade caudal e conica a 
subulada. A cuticula apresenta pequenos es- 
pinhos, ligeiramente mais desenvolvidos na 
regiao dorsal e estendenao-se ate, aproxima- 
damente, o fim da regiao esofagiana. Nao 
possuem asas laterals ao longo do corpo. A ex¬ 
tremidade cefalica contem uma capsula qui- 
tinosa, denominada bulbo cefalico, que en- 
volve, sob a cuticula, o estoma e parte do 
corpus do esofago. A boca e ampla, transversal, 
atingindo pratieamente, toda a largura do 
corpo. Os labios sao em numero de dois, o 
dorsal mais desenvolvido do que o ventral; 
sao acionados por dois pares de musculos, 
dorsal e ventral, envolvidos pelo bulbo cefa¬ 
lico, e possuem um par de papilas, cada um. 
Estoma em forma de funil. O esofago tem o 
corpus sub-cilindrico, parcialmente envolvido 
pelo bulbo cefalico; sua porgao livre e circun- 
dada por 6 a 8 glandulas volumosas e casta- 
nhas. Nao apresentam istmo; o corpus esta 
diretamente unido ao bulbo esofagiano piri- 
forme, com 6 prolongamentos mamiliformes 
para o interior do intestino. Este e sub-reti- 
lineo; a porgao retal e relativamente longa. 
Poro excretor situado na base do corpus do 
esofago. Anel nervoso na porgao final do 
corpus , parcialmente encoberto pelas glandu¬ 
las que ai se localizam. 

Aparelho reprodutor feminino didelfo an- 
fidelfo, com a vulva loealizada na porgao me- 
diana do corpo. Ovejetor longo, musculoso, 
dirigido para a extremidade cefalica. Ovidutos 
curtos. trteros com a posigao anfidelfa, segui- 
dos dos ovarios que voltam sobre si. Ovos 
grandes, proximos da forma esferica, de casca 
lisa e espessa. Oviparos. 

Os machos sao menores do que as femeas. 
Sua cauda nao apresenta asas laterals. O apa¬ 
relho reprodutor e constituido por um testiculo 
longo, fletido na extremidade distal, a vesieula 
seminal e o canal ejaculador. Os espiculos sao 
desiguais em forma e em comprimento, e de 
superficie lisa. 


Especie-tipo: Ichthyocephalus ichthyo- 
cephalus Artigas, 1926. Outras especies: 
I. ichtkyocephaloides Dollfus, 1952; Z. 
egleri Travassos & Kloss, 1959. 

Ate a presente data tem-se deserito a 
posigao do poro excretor como estando 
imediatamente abaixo do labio ventral. 
Revelou-se, porem, que o mesmo situa-se 
na base do corpus, perfeitamente visivel a 
camara excretora quando visto de lado, 

Ichthyocephalus ichthyocephalus Artigas, 

1926 

(Est. I) 

Icthyocephalus icthyocephalus Artigas, 
1926: 62. 

Icthyocephalus icthyocephalus Artigas, 
1929: 45, 109. 

Ichthyocephalus ichthyocephalus Filipjev 
& Stekhoven Jr., 1941: 851. 

Ichthyocephalus ichthyocephalus Sanchez, 
1947: 289. 

Ichthyocephalus ichthyocephalus Skrjabin 
& col., 1951: 333. 

Ichthyocephalus ichthyocephalus Dollfus, 
1952: 151. 

Ichthyocephalus ichthyocephalus Travas¬ 
sos & Kloss, 1958 a: 20, 21. 

Ichthyocephalus ichthyocephalus Travas¬ 
sos & Kloss, 1958 c: 1, 6, 7, 10, 11, 12. 

Ichthyocephalus ichthyocephalus Travas¬ 
sos & Kloss, 1959: 4, 5. 

Ichthyocephalus ichthyocephalus Leibers¬ 
perger, 1960: 53. 

Nematoides parasitos do tubo digestivo de 
diplopodos de corpo longo, com a extremidade 
cefalica tao larga quanto o corpo, e com a 
extremidade caudal conica. Cuticula com 
pequenos espinhos na regiao esofagiana, mais 
acentuados na face dorsal do que na ventral. 
A abertura bucal e ampla, transversal, to- 
mando quase toda a largura da extremidade 
cefalica. Os labios sao em numero de dois, 
o dorsal mais desenvolvido e projetado para 
a frente do que o ventral; cada um deles 
possui um par de papilas. Estoma amplo e 
afunilado. Corpus do esofago sub-cilindrico, 
parcialmente envolvido pelo bulbo cefalico que 
envolve o estoma e a porgao anterior do corpus, 
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deixando livre uma parte relativamente curta 
do mesmo. Nad exists istmo. O bulbo esofa¬ 
giano e piriforme, volumoso, no qual se en- 
contram as valvulas trituradoras pouco quiti- 
nizadas. Para o interior do intestino, o bulbo 
esofagiano projeta 6 prolongamentos rnamili- 
formes, mais acentuados nas femeas do que 
nos machos. Intestino sub-retilineo, termi- 
nando em reto relativamente longo. Poro 
excretor na base do corpus do esofago. Anel 
nervoso na porcao final do corpus que tam- 
bem e envolvido por um anel de 6 a 8 glandulas 
castanhas volumosas 

As femeas tern o aparelho reprodutor di- 
delfo anfidelfo, com a vulva abrindo um 
pouco abaixo do meio do corpo. O ovario pos¬ 
terior tem inicio a altura da vulva, dirige-se 
para a extremidade caudal, da uma volta 
sobre si mesmo e passa a dirigir-se para a 
extremidade cefalica; logo apos essa volta 
tem inicio o utero posterior que ultrapassa a 
vulva, para em seguida, desembocar no ves- 
tibulo do ovejetor. O ovario anterior tem 
inicio um pouco acima da vulva, dirige-se 
para a extremidade cefalica, tambem da uma 
volta sobre si mesmo para seguir em direcao 
a extremidade eaudal, seguido logo pelo utero 
anterior que vem terminar diretamente no 
vestibulo do ovejetor. Este e muscuioso e diri- 
gido para a extremidade cefalica. Os ovos sao 
esfericos, com a casca lisa e espessa; bastante 
numerosos nas femeas adultas. 

Medidas das femeas: 

Comprimento total — 5,01 a 8,18 mm. 

Largura — 0,22 a 0,30 mm. 

Poro excretor a 0,262 a 0,312 mm da extre¬ 
midade cefalica. 

Diametro bucal — 0,13 a 0,17 mm. 

Bulbo cefalico — 0,213 a 0,29 X 0,13 a 
0,24 mm. 

Por§ao livre do corpus do esofago — 0,031 
a 0,057 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,08 a 0,11 X 0,075 a 
0,11 mm. 

Vulva de 2,283 a 3,561 mm da extremi¬ 
dade caudal. 

Anus de 0,64 a 0,86 mm da extremidade 
caudal. 

Ovejetor — 0,41 a 0,43 mm. 

Ovos — 0,131 a 0,151 X 0,087 a 0,100 mm. 

Espessura da casca dos ovos cerca de 
0,010 mm. 


Os machos sao muito menores do que as 
femeas. O seu bulbo esofagiano nao tem os 
prolongamentos mamiliformes para o interior 
do intestino tao acentuados como as femeas. 
Sua extremidade caudal apresenta-se eneur- 
vada; cauda conica, terminando em ponta 
subulada. Os espiculos sao curtos, desiguais, 
desigualdade essa mais acentuada na espes¬ 
sura e forma do que no comprimento. Apre- 
senta 5 pares de papilas pre-anais e 5 pares 
pos-anais. O tubo testicular e grosso, cur to e 
fletido na extremidade distal. 

Medidas dos machos: 

Comprimento total — 1,7 a 2,2 mm. 

Largura — 0,20 a 0,35 mm. 

Bulbo sefalico — 0,10 a 0,18 X 0,068 mm. 

Porcao livre do corpus do esofago — 0,025 
a 0,031 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,050 a 0,056 X. 0,058 
a 0,068 mm. 

Anus de 0,20 a 0,39 mm da extremidade 
caudal. 

Espiculos — 0,10 a 0,12 mm. 

Habi at: intestino posterior de Rhino- 
cricus padbergi Verhoeff, e de Eurhino- 
cricus albiventris, Diplopoda. 

Prot>eniencia: Manguinhos, Grajau, 
Corcovado e Ilha de Paqueta (Baia da Gua- 
nabara), Rio de Janeiro, Estado da Guana- 
bara; Niteroi, Tingua e Km 47 da Estrada 
Rio-Sao Paulo (Municipio de Itaguai), 
Estado do Rio de Janeiro; Remedios. Estado 
de Sao Paulo, Brasil. 

Neoholotipo femea e alotipo macho na 
Colecao Helmintologiea do Instituto Os- 
waldo Cruz, sob os numeros 22.965 e 
22.966, respectlvamente. Faratipos na mes- 
ma colegao, sob os numeros 22.967 a 22.976, 

Ahtigas, ao descrever a espeeie, fa-lo 
de apenas um exemplar feminino prove- 
niente de Remedios, Estado de Sao Paulo, 
ou de Manguinhos, Rio de Janeiro, nao 
eselarecendo devidamente esse pormenor; 
de maneira que os neotipos feitos posterior- 
mente por Travassos & Kloss foram tira- 
dos de material obtido em Manguinhos. 
O autor da espeeie refere-se como sendo 
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inerme, o que foi contrariado com os exem¬ 
plares coletadoS posteriormente. Em 1929, 
Artigas faz apenas uma redescrlcao e re- 
producao da figura apresentados em 1926. 

Filipjev & Stekhoven Jr., em 1941, 
aumentam os conhecimentos que se tinha 
ate entao da especie, com a figura da extre- 
midade cefalica vista pela face ventral, 
onde se pode perfeitamente observar a 
relagao entre a porgao livre do corpiis do 
esofago e o bulbo cefalico. Essa figura e 
reproduzida por Skrjabin e seus colabora- 
dores em 1951. 

Os primeiros exemplares masculinos 
foram estudados por Travassos & Kloss 
em 1958, exemplares esses que justifica- 
ram, juntamente com outros caracteres, a 
criagao do genero Paraichthyocephalus 
pelos mesmos autores, naquela ocasiao. 
£sse trabalho foi apresentado na Sociedade 
de Biologia do Rio de Janeiro, tendo sido 
as figuras publicadas posteriormente, no 
mesmo ano, ao ser feita a familia Ichthyo- 
cephalidae. 

E no esludo sobre a familia Ichthyoce- 
phalidae, de Travassos & Kloss, que sao 
referidos, pela primeira vez, os espinhos 
cuticulares, muito curtos, na regiao esofa- 
giana. O tamanho dos mesmos e a concor- 
danc-ia dos caracteres restantes com a des- 
crigao feita por Artigas, levaram esses 
autores a considerar a possibilidade de que 
os espinhos nao tiveram sido vistos. 

Ichthyocephalus ichthyocephaloid.es 
Dollfus, 1952 

( Est. II) 

Ichthyocephalus ichthyocephaloides Dol¬ 
lfus, 1952: 183, 185, 187. 

Ichthyocephalus ichthyocephaloides Tra¬ 
vassos & Kloss, 1958 c: 1, 2, 12, 13. 

Ichthyocephalus ichthyocephaloides Tra¬ 
vassos & Kloss, 1959: 4, 5. 

....Ichthyocephalus ichthyocephaloides Lei- 
bersperger, 1960: 52. 


Ate a presente data conhecem-se 
apenas exemplares femininos desta espe¬ 
cie. Dollfus descreve-a de material prove- 
niente de Presidente Epitacio, Estado de 
Sao Paulo, e nos acredtamos te-la encon- 
trado em material proveniente de Pedro 
Leopoldo, Estado de Minas Gerais. 

A extremidade cefalica desses nematoides 
e tipicamente dos Ichthyocephalidae: pre¬ 
sent de bulbo cefalico envolvendo o estoma 
e a porcao anterior do corpus do esofago; boca 
ampla, transversal, com o labio dorsal mais 
desenvolvido do que o ventral; observa-se 
claramente uma projeeao aculiforme no cen- 
tro do labio ventral; o corpus do esofago tem 
a maior parte de seu comprimento envolvida 
pelo bulbo cefalico; este e volumoso, apresen- 
tando as projecoes mamiliformes para o inte¬ 
rior do intestino. A cuticula e revestida de 
pequenos espinhos, dos quais Dollfus da um 
desenho a parte por acha-los carater de dife- 
renciacao de I. ichthyocephalus Artigas, 1926 
que descreve sua especie como sendo inerme. 
A extremidade caudal e conica a subulada. 

► 

Medidas das femeas: 

Comprimento total — 5,0 a 6,1 mm. 

Largura — 0,23 a 0,32 mm. 

Bulbo cefalico — 0,250 a 0,275 mm de 
comprimento. 

Porgao livre do corpus do esofago ~ 0,038 
a 0,056 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,113 a 0,125 mm de 
diametro. 

Vulva de 1,99 a 2,32 mm da extremidade 
caudal. 

Anus de 0,23 a 0,31 mm da extremidade 
caudal. 

Poro excretor de 0,294 a 0,313 mm da ex¬ 
tremidade cefalica. 

Anel nervoso de 0,294 a 0,306 mm da ex¬ 
tremidade cefalica. 

Ovos — 0,147 a 0,161 X 0,112 a 0,124 mm. 

Espessura da casca dos ovos eerca de 
0,005 mm. 

Habitat: intestino posterior de Rhino- 
ericas occidentals Schubart e de Rhino- 
cricus furvus Schubart, Diplopoda. Dollfus 
ao descrever a especie, da apenas Rhino- 
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cricus sp. O material que Ire fora enviado 
por Schubart 11 fci determinado posterior- 
mente por este, 

Proveniencia : Presidente Epitacio, 
Estado de Sao Paulo; Pedro Leopoldo, 
Estado de Minas Gerais, Brasil. 

Tipos: nao ha qualquer referenda a 
tipos. O numero 3.320 que consta na des- 
crigao original refere-se ao de coleta de 
Diplopoda, de Schubart. O material prove- 
niente de Pedro Leopoldo eneontra-se na 
Colegao Helmintologica do Instituto Os- 
waldo Cruz, sob os numeros 27.581 e 
27.582. 

A nosso ver, o unico carater que afasta 
as femeas de I. ichthyocephaloides das de 
2. ichthyocephalus, e o comprimento da 
cauda, muito mais curta na especie de 
Dollfus. O autor afirma nao ter encon- 
trado machos (pag. 183), mas a pagina 187 
refere-se a eles ao fazer o estudo compara¬ 
tive* de Ichthyocephalus almeidai. Trata-se 
dc um equivoco do autor, conforme ficou 
esclarecido na visita de Travassos a Doll¬ 
fus, era 1958. 

Ichthyocephalus egleri Travassos & Kloss, 

1958 

(Est. ni) 

Ichthyocephalus egleri Travassos & Kloss, 
1958 c: 6, 10. 

Ichthyocephalus egleri Travassos & Kloss, 
1959: 4, 5. 

Ichthyocephalus egleri Leibersperger, 
1960: 57. 

Nematoides longos, filiformes, com a ex¬ 
tremidade eefalica tao larga quanto o corpo. 
A cuticula e recoberta de pequenos espinhos 
na regiao esofagiana, mais acentuada na face 
dorsal do que na ventral. A boca e bilabiada, 
transversal e muito ampla; estoma em forma 
de funil. Esofago com o corpus sub-cilindrico, 
parcialmente envolvido pelo bulbo cefalico 
que tambem. envolve o estoma. O bulbo esofa- 
giano e piriforme, com os prolongamentos 
mamiliformes acentuados para o interior do 


intestino que e sub-retilmeo. Poro excretor na 
base do corpus do esofago. Anel nervoso envoi- 
vendo a base do mesmo. Aparelho reprodutor 
das femeas didelfo anfidelfo, as extremidades 
distais dos ovarios bem afastadas da abertura 
vulvar que se encontra um pouco abaixo do 
meio do corpo. Ovejetor dirigido para a extre- 
midade eefalica, com os dois vestibules diver- 
gentes. Os ovos sao aproximadamente esfe- 
ricos, de casca espessa e lisa. 

Medidas das femeas: 

Comprimento total — 4,30 a 6,53 mm. 

Largura — 0,15 a 0,25 mm. 

Largura da boca — 0,10 a 0,12 mm. 

Poro excretor de 0,106 a 0,137 mm da ex- 
tremidade eefalica. 

Bulbo cefalico — 0,20 a 0,28 X 0,175 a 
0,195 mm. 

Por<jao livre do corpus do esofago — 0,025 
a 0,050 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,075 a 0,087 X 0,081 a 
0,093 mm. 

Anus de 0,37 a 0,53 mm da extremidade 
caudal. 

Vulva de 1,80 a 2,82 mm da extremidade 
caudal. 

Ovos — 0,120 a tf,149 X 0,076 a 0,080 mm. 

Espessura da casca dos ovos cerca de 
0,008 mm. 

Os machos sao muito desenvoividos, atin- 
gindo quase o comprimento das femeas. A sua 
extremidade caudal e ligeiramente encurvada; 
a cauda e conica na base e subulada na extre¬ 
midade distal. O testiculo e longo, fletido na 
porcao distal. Espiculos em numero de dois, 
de superficies lisas, um longo e o outro muito 
mais curto e forte. Apresentam um guber- 
naculo hialino, pouco visivel, sendo neces- 
sario dissecar a extremidade caudal para po- 
der ver-Ihe o contorno. 

Medidas dos machos: 

Comprimento total — 4 a 5,64 mm. 

Largura — 0,14 a 0,21 mm. 

Poro excretor a 0,125 mm da extremidade 
eefalica. 

Bulbo cefalico 0,20 a 0,23 mm. de com¬ 
primento. 

Porqao livre do corpus do esofago — 0,037 
a 0,043 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,075 a 0,039 X 0,081 
a 0,106 mm. 
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Anus de 0,31 a 0,35 mm da extremidade 
caudal. 

Espieulo delgado — 0,347 a 0,450 mm. 

Espieulo largo — 0,187 a 0,231 mm. 

Habitat: intestino posterior de Rhino- 
cricus insulsus Broelemann (tipos), de 
Eurinocricus goeldii (Broelemann) e de 
Trigoniulus lumbricinus (Gestecker), Di- 
plopoda. 

Proveniencia: Belem, Estado do Para 
(tipos), e Estrada de Feira de Sant’Ana, 
Estado da Bahia, Brasil. 

Holotipo macho e alonpo femea na 
Colegao Helmintologica do Institute Os- 
waldo Cruz, sob os numeros 22.989 e 
22.990, respectivamente. 

I. egleri difere de I. ichthyocephalus 
pelos machos, quase tao compridos quanto 
as femeas, e nos espiculos muito mais dife- 
renciados em comprimento, os do primeiro 
com uma relagao aproximada de 2:1 e os 
do segundo quase de 1:1. 

Em relacao a I. ickthyocephaloides po- 
de-se levar em conta apenas a diferenga no 
comprimento da cauda das femeas, dife- 
renca esta que nao teria maior valor se se 
conhecesse o macho da especie de Dollfus. 

Ichthyocephalus antenori Travassos & 
Kloss, 1959 

(Est. IV) 

Ichthyocephalus antenori Travassos & 
Kloss, 1959: 4. 

Gorpo longo, com a cuticula recoberta de 
minusculos espinhos na regiao esofagiana; a 
extremidade cefalica e tao larga quanto o 
corpo, e a extremidade caudal e subulada. 
A boca e bilabiada, em posicao transversal, 
sendo o Iabio dorsal mais volumoso do que o 
ventral. Estoma afunilado, envolvido pelo 
bulbo cefalico o qual tambem encerra a parte 
anterior do corpus do esofago e a muscula- 
tura que aciona os labios. O esofago e const!- 
tuido de corpus sub-cilindrico, dele apare- 
cendo, apenas, a porcao posterior, e de um 


bulbo esofagiano esferieo que apresenta as 
reentrancias mamiliformes para o interior do 
intestino que e sub-retillneo. Poro excretor 
situado na base do corpus do esofago. Anel 
nervoso tambem na base do corpus, parcial- 
mente encoberto pelas glandulas pardas que 
ficam atras do bulbo cefalico. 

As femeas tern o aparelho reprodutor di- 
delfo anfidelfo. O ovario posterior tern sua 
extremidade distal a altura da vulva e o ante¬ 
rior tem-na bem acima da mesma. Esta loca- 
liza-se aproximadamente no meio do corpo. 
Ovejetor dirigido para a extremidade cefa¬ 
lica. Ovos elipsoides, de casca lisa e espessa. 

Medidas das femeas: 

Comprimento total — 4,69 a 5,97 mm. 

Largura — 0,12 a 0,25 mm. 

Bulbo cefalico — 0,20 a 0,27 mm de com¬ 
primento. 

Porcao livre do corpus do esofago — 0,025 
a 0,031 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,093 a 0,100 X 0,087 a 
0,100 mm. 

Anus de 0,430 a 0,574 mm da extremidade 
caudal. 

Vulva de 2,0 a 2,1 mm da extremidade 
caudal. 

Ovejetor — 0,31 a 0,37 mm. 

Ovos — 0,148 a 0,156 X 0,104 a 0,112 mm. 

Espessura da casca dos ovos cerca de 
0,012 mm. 

Ovario anterior a base do esofago 0,9 a 
1,2 mm. 

Ovario posterior a extremidade caudal 1,4 
a 2,1 mm. 

Os machos nao sao muito menores do que 
as femeas. O testiculo tern a extremidade 
distal fletida. Espiculos em numero de dois, 
bastante curtos e praticamente sub-iguais em 
comprimento, sendo um ligeiramente mais 
largo do que o outro. Possuem a superficie 
lisa. O gubernaculo e hialino, sendo dificil- 
mente distinguido no material montado. A ex¬ 
tremidade caudal tende a subulada, nao 
apresentando asas caudais, mas uma serie de 
pequenas papilah pds-nais, 

Medidas dos machos: 

Comprimento total — 3,83 a 5,41 mm. 

Largura — 0,14 a 0,21 mm. 

Bulbo cefalico — 0,15 a 0,18 mm de com¬ 
primento. 
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Porcao livre do corpus do esofago — 0,025 
a 0,037 mm. * 

Bulbo esofagiano — 0,085 a 0,100 X 0,093 a 
0,100 mm. 

Anus de 0,300 a 0,445 mm da extremidade 
caudal. 

Espiculos — 0,093 a 0,112 mm. 

Testiculo a base do esofago 1,0 a 1,3 mm 

Habitat: intestino posterior de Rhino- 
cricus urucumui Schubart, Diplopoda. 

Proveniencia: Aldeia dos indios Tapi- 
rapes, Rio Tapirape (afluente do Rio 
Araguaia), Estado de Goias, Brasil. 

Holotipo macho e alotipo femea na 
Colegao Helmintologica do Instituto Os- 
waldo Cruz, sob os numeros 24.236 e 
24.237 resp'ectivamente. Paratipos na mes- 
ma colegao, sob os numeros 24.238 a-g a 
24.240 a-b. 

I. antenori distingue-se de I. ich hyo- 
cephalus no maior desenvolvimento de seus 
machos e na porcao livre do corpus mais 
reduzida. De I. ichthyocephaloides difere 
no maior comprimento da cauda da femea, 
e de I. egleri, principalmente nos espi¬ 
culos, os de I. egleri acentuadamente di- 
versos entre si, ao passo que os de I. ante¬ 
nori sao quase sub-iguais. 

Paraichthyocephalus Travassos & Kloss, 

1958 

Paraichthyocephalus Travassos k Kloss, 
1958 a: 21. 

Paraichthyocephalus Travassos & Kloss, 
1958 c: 5, 13. 

Paraichthyocephalus Kloss, 1960: 52. 

Nematoides do mesmo formato externo 
dos Ich hyocephalus. Tambem se localizam 
na porgao inicial do intestino posterior dos 
diplopodos, logo atras da valvula que se- 
para o intestino medio do posterior. Como 
Ichthyocephalus, sua cutlcula e revestida 
de diminutos espinhos na regiao esofa- 
giana, mais acentuados na face dorsal do 
que na ventral. Os machos apresentam um 


par de asas caudais e os seus espiculos sao 
sub-iguais em forma e tamanho, possuindo 
a superficie esculpida na porcao mediana. 
O gubernaculo e pequeno e diafano. As 
femeas tem seu aparelho reprodutor di- 
delfo anfidelfo, com o ovejetor voltadc 
para a extremidade cefalica. O poro excre- 
tor situa-se na base do corpus do esofago. 

Especie-tipo: Paraichthyocephalus ar- 
tigasi (Almeida, 1933) Travassos & Kloss, 
1958. Outras especies: P. almeidai (Dollfus, 
1952) Travassos & Kloss, 1958; P. hirsutus 
sp. nov. 

O genero distingue-se imediatamente 
de Ichthyocephalus na proporgao entre o 
comprimento do bulbo cefalico e a porgao 
livre do corpus em ichthyocephalus esta 
proporcao e maior do que 4:1 e em Parai¬ 
chthyocephalus e de 1:1 a 2:1, dando-lhe 
o aspecto como si tivesse um corpus muito 
mais comprido. Outro carater e a presenga 
de asas caudais nos machos de Paraich¬ 
thyocephalus, nao„havendo vestigio delas 
em Ichthyocephalus. Os espiculos daquele 
genero sao sub-iguais em comprimento e 
forma, apresentando as extremidades com 
a superficie lisa e a porgao mediana com 
aspecto granuloso ou esculpido, ao passo 
que os de Ichthyocephalus sao diferencia- 
dos entre si, principalmente na forma, tam¬ 
bem podendo ser no comprimento. 

Paraichthyocephalus artigasi (Almeida. 

1933) Travassos & Kloss, 1958 
(Est. V) 

Ichthyocephalus artigasi Almeida, 1933: 
1193, 1194. 

Ichtyocephalus artigasi Skrjabin & col- 
1951: 333, 

Ichthyocephalus artigasi Dollfus, 1952: 

154, 187. 

Ichthyocephalus artigasi Travassos & 
Kloss, 1958 a: 21. 

Paraichthyocephalus artigasi Travassos & 
Kloss, 1958 a: 21, 

Ichthyocephalus artigasi Travassos & 
Kloss, 1958 c: 1, 2, 10. 
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Pciraichthyocephalus artigasi Travassos & 
Kloss, 1958 c: 13; 14, 17. 

Ichthyocephalus artigasi Leibersperger, 
1960: 53. 

Nematoides longos, com a extremidade 
eefalica em forma de cabeca de peixe silurideo 
e a cuticula recoberta ds pequenos espinhos 
na regiao eaofagiana, mais acentuada na face 
dorsal. A extremidade caudal e conica e curta. 
Apresentam, como todos Ichthyocephalidae, o 
bulbo cefalico esclerosado que envolve o estoma 
afunilado, a musculatura que aciona os labios 
e parte do corpus do esofago, deixando apare- 
cer do mesmo a porgao posterior. A boca e 
transversal, bilabiada, sendo o labio dorsal 
mais proeminente do que o ventral; possui 
um par de papilas, e os seus bordos sao forte- 
mente quitinizados. Bulbo esofagiano piri- 
forme no qual se encontram as valvulas tritu- 
radoras; tambem apresenta os prolongamentos 
mamiliformes para o interior do intestino que 
e sub-retilineo. Poro excretor na base do 
corpus do esofago. Anel nervoso aproximada- 
mente a mesma altura. Atras do bulbo cefa¬ 
lico ha um anel de glandulas pardas e volu- 
mosas que cobrem, parcialmente, o anel 
nervoso. 

Aparelho reprodutor feminino didelfo anfi- 
delfo, o ovario posterior comeqando a altura 
da vulva e o anterior um pouco acima dos 
vestibulos. Os ovos sao elipsoides e esfericos, 
de casca lisa e espessa. A vulva abre na regiao 
mediana do corpo. 

Medidas das femeas: 

Comprimento total — 3,1 a 5,7 mm. 

Largura — 0,16 a 0,28 mm. 

Boca cerca de 0,087 mm. 

Bulbo cefalico — 0,120 a 0,150 X 0,081 a 
0,156 mm. 

Porgao livre do corpus do esofago — 0,087 
a 0,113 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,062 a 0,081 X 0,075 
a 0,119 mm. 

Poro excretor de 0,187 a 0,250 mm da ex¬ 
tremidade eefalica. 

Vulva de 1,000 a 2,269 mm da extremidade 
caudal. 

Anus de 0,129 a 0,244 mm da extremidade 
caudal. 

. Ovos — 0,068 a 0,096 X 0,070 a 0,087 mm. 

Espessura da casca dos ovos cerca de 
0,004 mm. 


Machos um pouco menores do que as 
femeas. Sua extremidade caudal e conica, 
ligeiramente encurvada, provida de asas 
caudais e 8 pares de papilas, 4 pares pos e 
4 pares pre-anais. Os espiculos sao de com¬ 
primento medio, sub-iguais em tamanho e 
em forma, com a superficie esculpida, exceto 
nas extremidades distais e proximais. Um 
gubernaculo pequeno e hialino. O testiculo e 
longo, pouco diferenciado da vesicula seminal 
e do canal ejaculador. 

Medidas dos machos: 

Comprimento total — 3,1 a 4,7 mm. 

Largura — 0,13 a 0,24 mm. 

Porcao livre do corpus do esofago — 0,075 
a 0,113 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,062 a 0,068 X 0,069 
a 0,100 mm. 

Anus de 0,068 a 0,144 mm da extremidade 
caudal.- 

Espiculos — 0,24 a 0,364 mm. 

Habitat: intestino posterior de Rhino - 
crtcus cachoeirensis Schubart, de Scha- 
phiostreptus buffalus Schubart e de Soore- 
tama aguirrei Schubart, Diplopoda. Em 
1953, Travassos & Kloss deram como ha¬ 
bitat Rhinocrleus pugio (Broelemann), 
revelando-se, posteriormente, ser sinonimo 
de R. cachoeirensis. (O. Schubart det.). 

Pro%:eniencia : Manguinhos, Paineiras 
e Grajau, Rio de Janeiro, Estado da Guana- 
bara; Parada de Mendes (tipos), Niteroi, 
Tingua e Km 47 da Estrada Rio-Sao Paulo 
(Municipio de Itaguai), Estado do Rio de 
Janeiro; Fazenda Capim Fino (Municipio 
de Indaiatuba) e Usina Monte Alegre, 
Piracicaba, Estado de Sao Paulo; Maicuru, 
Estado do Para; Sooretama (Municipio de 
Linhares), Estado do Espirito Santo, 
Brasil, 

Holotipo femea e alotipo macho na 
Colegao Helmintologica do Instituto Os- 
waldo Cruz, sob o numero 22.977. 

Almeida, 1933, descreve os espiculos 
como sendo bifidos nas pontas, mas exames 
posteriores mostrarara que sao simples. 
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Paraichthyocephalus almeidai {Dollfus, 1952) 
Travassos & Kloss, 1958 
(Est. VI) 

Ichthyocephalus Almeidai Dollfus, 1952: 

185. 

Paraichthyocephalus almeidai Travassos 
& Kloss, 1958 a: 21, 

Ichthyocephalus almeidai Travassos & 
Kloss, 1958 c: 1, 17. 

Paraichthyocephalus almeidai Travassos 
& Kloss, 1958 c: 13, 17. 

Ichthyocephalus almeidai Osclie, 1960: 436. 

Ichthyocephalus almeidai Leibersperger, 
1960: 51, 52. 

A descricao e as figuras desta espeeie 
feitas por Dollfus em 1952 sao muito incom- 
pletas. Posteriormente viemos a encontrar ma¬ 
terial dessa espeeie no Rio de Janeiro, sendo 
possivel uma descricao melhor. 

Ichthyocephalidae pequeno, com a dife- 
renciacao sexual pouco acentuada. A cuticula 
e finamente ondulada transversalmente, apre- 
sentando minusculos espinhos na regiao cefa- 
lica, a partir da comissura dos labios ate uma 
extensao um pouco alem da base esofagiana. 
A extremidade caudal e curta e eonica. Nas 
femeas a porgao livre do corpus do esofago e 
quase tao longa como o bulbo cefalico; ja 
nos machos esta porgao e ligeiramente maior 
do que 1. O intestino e sub-retilmeo. O poro 
excretor encontra-se na metade basal do 
corpus e o anel nervoso fica apoiado sobre o 
bulbo esofagiano. 

O aparelho reprodutor das femeas e 
didelfo anfidelfo, o ovario anterior iniciando- 
se a altura onde termina o ovejetor, e o pos¬ 
terior ligeiramente abaixo da vulva. Esta fica 
na regiao mediana do corpo. O ovejetor e 
bem visivel e museuloso, dirigido para a extre¬ 
midade cefalica. Ovos pouco numerosos. 

Medidas das femeas: 

Comprimento total — 2,499 a 4,15 mm. 

Largura — 0,10 a 0,31 mm. 

Bulbo cefalico com cerca de 0,081 mm de 
comprimento. 

Porgao livre do corpus do esofago — 0,069 
a 0,075 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,044 a 0,062 mm de 
diametro. 

Poro excretor a 0,119 mm da extremidade 
cefalica. 


Anel nervoso a 0,150 mm da extremidade 
cef&lica. 

Vulva de 1,005 a 1,65 mm da extremidade 
caudal. 

Anus de 0,10 a 0,26 mm da extremidade 
caudal. 

Ovos — 0,074 a 0,098 X 0,060 a 0,078 mm. 

Espessura da casca dos ovos cerca de 
0,004 mm. 

Ovejetor com cerca de 0,237 mm de com¬ 
primento. 

Os machos sao, praticamente, do mesmo 
comprimento das femeas. Sua extremidade 
caudal e ligeiramente encurvada, terminando 
em cauda conica. Puderam ser observado dois 
pares de papilas maiores, pre-anais, e dois 
pares de papilas menores, pos-anais. Possuem 
dois espiculos sub-iguais, muito delgados e 
longos, de estrutura granulosa no tergo me- 
diano. O gubernaculo e muito pequeno e 
hialino. Apresentam duas pequenas asas 
caudais. 

Medidas dos machos: 

Comprimento total — 2,57 a 3,38 mm. 

Largura — 0,086 a 0,208 mm. 

Bulbo cefalico com cerca de 0,106 mm de 
comprimento. 

Porgao livre do corpus do esofago — 0,075 
a 0,087 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,050 a 0,056 mm de 
diametro. 

Poro excretor a 0,150 mm da extremidade 
cefalica. 

Anel nervoso a 0,181 mm da extremidade 
cefalica. 

Espiculos — 0,430 a 0,540 mm. 

Testiculo a base do esofago — 0,919 a 
1,120 mm. 

Anus de 0,050 a 0,100 mm da extremidade 
caudal. 

Habitat: intestino posterior de Spiros- 
treptidae, Diplopoda (em determinagao 
com o Dr. O. Scliubart). O material estu- 
dado por Dollfus foi coletado de Hemi- 
gymnostreptus sp. e de Eumekius sp. 
(= Crymnostrep us). 

Provenieneia: Santa Adelia, Estado de 
Sao Paulo (Dollfus); Paineiras, Rio de 
Janeiro, Estado da Guanabara, Brasil. 
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O autor da especie nao se refere aos 
tipos. Os numefos 3.281 e 3.282 sao os 
numeros de coleta de Diplopoda, de 
SCHUBART. 

P. almeidai difere de P. artigasi nos 
espiculos mais longos e pelo gubernaculo 
muito menor e de contorno mais irregular. 

Paraichtkyocephalus hirsutus sp. nov. 

(Est. VII) 

Ichthyocephalinae de corpo longo, delga- 
do, com a cuticula recoberta de espinhos na 
regiao anterior, mais desenvolvidos na face 
dorsal do que na ventral e prolongando-se 
ate a porcao inicial do intestino. Nao ha asas 
laterais. A extremidade cefalica e caracteris- 
tica de Ichthyocephalus, isto e, possui sime- 
tria bilateral e apresenta o bulbo cefalico 
esclerosado que envolve o estoma e parte do 
corpus do esofago. A porcao deste que fica a 
descoberto e de comprimento ligeiramente 
menor do que o do bulbo cefalico. O bulbo 
esofagiano e bem desenvolvido, nele se encon- 
trando as valvulas trituradoras que sao 
grandes. Para o interior do intestino ha os 
prolongamentos mamiliformes do esofago. 
Intestino sub-retilineo, terminando em reto 
curto onde se acham as tres glandulas anais. 
Poro excretor anterior ao bulbo esofagiano. 
Anel nervoso mais ou menos no meio da 
porgao livre do corpus. Em P. hirsutus nao se 
observam tambem as glandulas cefalicas que 
ficam acima do bulbo esofagiano, muito niti- 
das nas outras especies. 

O aparelho reprodutor das femeas e di- 
delfo anfidelfo. A vulva situa-se na regiao 
mediana do corpo e o ovejetor dirige-se para 
a extremidade anterior. Os ovos sao grandes, 
com a casca lisa e espessa, pouco numerosos. 
Cauda eonica alongada. 

Medidas das femeas: 

Comprimento total — 4,294 a 4,925 mm. 

Largura — 0,150 a 0,250 mm. 

Bulbo cefalico — 0,131 a 0,138 mm de 
comprimento. 

Porgao livre do corpus do esofago — 0,100 
a 0,106 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,056 a 0,062 mm de 
diametro. 


Poro excretor de 0,225 a 0,258 mm da ex¬ 
tremidade cefalica. 

Anel nervoso de 0,163 a 0,194 mm da ex¬ 
tremidade cefalica. 

Anus de 0,244 a 0,258 mm da extremidade 
caudal. 

Vulva de 1,939 a 2,140 mm da extremidade 
caudal. 

Ovejetor — porgao esclerosada — 0,088 a 
0,118 mm. — Porgao musculosa — 0,149 a 

0,225 mm. 

Ovos — 0,112 X 0,068 a 0,072 mm. 

Ov;S.rio anterior a base do esofago — 1,149 
a 1,307 mm. 

Ov&rio posterior a extremidade caudal — 
1,436 a 1,594 mm. 

Nao M grande diferenca no comprimento 
dos machos e das femeas. Aqueles tern a cauda 
curta e conica, ligeiramente encurvada. 
Possuem 2 pares de papilas pre-anais, 3 pares 
ad-anais e 4 pares pbs-anais. Tambem apre- 
sentam as pequenas asas caudais caracteris- 
ticas das especies de ParaichthyocephaXus. 
O aparelho espicular e constituido de dois 
espiculos muito longos e finos, ocupando quase 
1/3 do comprimento do corpo; a sua estru- 
tura e lisa nas extremtdades e granulosa na 
porcao mediana. Ficam apoiados em um gu¬ 
bernaculo hialino, apenas perfeitamente visivei 
quando se disseca a extremidade caudal. 

Medidas dos machos: 

Comprimento total — 3,691 a 3,935 mm, 

Largura — 0,150 a 0,220 mm. 

Bulbo cefalico — 0,131 a 0,138 mm de com¬ 
primento. 

Porgao livre do corpus do esofago — 0,094 
a 0,106 mm. 

Bulbo esofagiano — 0,050 a 0,056 mm de 
diametro. 

Anus de 0,100 a 0,113 mm da extremidade 
caudal. 

Espiculos — 1,006 a 1,063 mm. 

Testiculo a base do esofago — 1,321 a 
1,450 mm. 

Habitat: intestino posterior de Spiros- 
treptus sp., Diplopoda ( em determinagao 
com o Dr. O. Schubart). 

Proveniencia : Coreovado, Eio de Ja¬ 
neiro, Estado da Guanabara, Brasil, 

Holotipo feme a e alotipo macho na 
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Colegao Helmintologica do Instituto Os- 
waldo Cruz,* sob os numeros 27.682 e 
27.683, respectivamente. Paratipos na mes- 
ma colegao, sob os numeros 27.378, 26.682 
a 27.685^ 

Os melhores caracteres de diferen- 
ciagao de P. hirsutus das outras especies do 
genero, sao muito mais longos. As femeas 
sao mais dificeis de serem diferenciados: 
de P. ar igasi (Almeida, 1933) isso pode 
ser feito pela cauda — conica curta na 
especie de Almeida e conica alongada nesta 
especie. De P. almeidai (Dollfus, 1952) a 
femea so pode ser diferenciada apos a to- 
mada de medidas. 

Ransomnematidae (Travassos, 1930) Tra¬ 
vassos & Kloss, 1960 

Ransomidae Travassos, 1930: 163. 

Ransomnemidae Sanchez, 1947: 280. 

Ransonemidae Sanchez, 1947 (erro): 287. 

Ransomnematidae Travassos & Kloss, 

1960: 517, 513. 

Ransomnematidae Kloss, 1960: 52. 

Ransomnematidae Travassos & Kloss, 

1960: 244. 

Os ransomnemas so comegaram a ser 
classificados em 1929, quando Travassos 
lhes cria a sub-familia Ransomnematinae, 
Thelastomatidae, nela incluindo os generos 
Kansomnema Artigas, 1926, Camoya Gil¬ 
son, 1898, Rondonema Artigas, 1926, Angra 
Travassos, 1929 (— Angranema Travassos, 
1949), Heth Cobb, 1898 e Cruznema Arti¬ 
gas, 1927. Em 1930, o mesmo autor iniciou 
a separagao dos nematoides parasitos 
menos evoluidos, de Oxyuroide a, 
achando que to dos os parasitos de 
invertebrados deveriam aproximar-se de 
Rhabdiatoidea ou de outros grupos de ne¬ 
matoides de vida livre. Base ado nesse ponto 
de vista, coloca em Rhabdiatoidea as fa- 
milias Rhabditidae, Atractidae, e outras, 
criando a familia Ransomnematidae que 
ai inclui sem fazer qualquer comentario 
mais preciso sobre a mesma. Chitwood, 


1937 e Chitwood & Chitwood, 1950, nao 
reconhecem a familia, incluindo Ransom- 
nematinae em Atractidae. Oxyuroidea. 
Ja Filipjev, 1934 e Filipjev & Stekhoven 
Jr., 1941, incluem RansomnematiTiae em 
Kathlaniidae, familia cujos machos apre- 
sentam ventosas pre-anal. Em 1946, Doll¬ 
fus segue o ponto de vista de Travassos 
(1929), considerando os ransomnemas te- 
lastomatideos, mas ja em 1952 apoia 
Chitwood ao coloea-los em Atractidae . Em 
1947, Sanchez volta a citar Ransomnema¬ 
tidae, colocando-a na sub-ordem Rhigone- 
matoidea por ela criada naquela ocasiao 
para os nematoides de artropodos que 
apresentassem dois espiculos e boca trila- 
biada. Skjabin e seus colaboradores (1951) 
poem Ransomnematinae em Rhigonema- 
tidae. Apos Travassos, 1930 e Sanchez, 
1947, a familia Ransomnematidae so voltou 
a tomar forma mais definida em 1960, 
atraves dos trabalhos do primeiro e de 
Kloss, esta separajido definitivamente os 
parasitos de artropodos dos demais nema¬ 
toides, incluindo a familia na ordem Rhi- 
gonematiformes cujos representantes apre- 
sentam um bulbo esofagiano bem desen- 
volvido, com valvulas trituradoras, e na 
super-familia Rhigonematoidea cujos ma¬ 
chos apresentam dois espiculos, conside- 
rando-se a ventosa pre-anal um carater de 
pouca importancia para a classificacao 
superior. 

Os Ransomnema idae sao nematoides 
parasitos do tubo digestivo de artropodos; 
sua extremidade cefalica e bem mais larga 
do que o restante do corpo e apresenta si- 
metria radial; o bulbo esofagiano e bem 
desenvolvido, redondo, nele se localizando 
as valvulas trituradoras. O corpus e fusi- 
forme, unido ao bulbo esofagiano por um 
istmo longo e sinuoso. Os machos apresen¬ 
tam dois espiculos de comprimento e forma 
diferentes. Nao possuem gubernaculo mas 
uma ventosa pre-anal cujo fundo e ocupado 
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por pequenos espinhos pilosos. As femeas 
tem a vulva localizada na metade poste¬ 
rior do corpo. Seus ovos tem a casca com- 
pletamente lisa. 

Ransomnematinae (Travassos, 1929) 
Chtwood, 1935 

Ransoneminae Travassos, 1929 (erro): 23. 
Ransomneminae Artigas, 1929: 18, 19 62, 
65, 89. 

Ransomneminae Artigas, 1930: 31, 32. 
Ransomneminae Chitwood, 1933: 17. 
Ransomneminae Filipjev, 1934: 39. 
Ransomneminae Chitwood, 1935: 53. 
Ransomnematinae Chitwood, 1935: 53. 
Ransomnematinae Chitwood, 1937: 74. 
Ransomneminae Dollfus, 1946: 254. 
Ransomneminae Sanchez, 1947: 281, 283, 

284. 

Ransomnematinae Chitwood & Chitwood, 
1950: 18, 36, 119. 

Ransomnematinae Skjabin & col., 1951: 
325, 326, 333, 342, 343. 

Ransomneminae Skrjabin & col., 1951: 333. 
Ransomnematinae Dollfus, 1952: 146, 188, 
199, 218, 223, 236. 

Ransomnematinae Basir, 1956: 1, 2. 
Ransoneminae Kloss, 1959 (erro): 2. 
Ransomnematinae Leibersperger, 1960: 2. 
Ransomnematinae Kloss, 1960: 2. 

Genero-Tipo: Ransomnema Artigas, 
1926. tJnico genero da familia. 

Ransomnema Artigas, 1926 

Ransomnema Artigas, 1926: 38. 
Ransonema Travassos, 1929 (erro): 23. 
Ransomnema Artigas, 1929: 18, 65. 
Ransomnema Artigas, 1930: 22. 

Ransomnema Filipjev, 1934: 39. 
Ransomnema Filipjev & Stekhoven Jr., 
1941: 835 837, 843, 849. 

Ransomnema Sanchez, 1947: 284. 

... .Ransomnema Skrjabin & col., 1951: 325, 
333. 

Ransonmema Dollfus, 1952: 146, 148, 149, 
151, 188, 189, 198, 236. 

Ransomnema Osche, 1960: 398, 423, 426, 
431, 434. 

Ransomnema Kloss, 1960: 52. 


Nematoides de corpo filiforme, a exfcremi- 
dade cefalica bem mais larga do que a portjao 
restante do corpo. A cuticula e inerme, sem 
asas laterals. Labios salientes. O estoma possue 
formacoes quitinosas em seu interior. Corpus 
do esofago fusiforme com a musculatura on- 
dulada; istmo longo, delgado e sinuoso; bulbo 
redondo, notando-se perfeitamente as valvu- 
las trituradoras em seu interior. Intestino 
sub-retilineo. Nao foi observado o poro ex- 
cretor. Os machos apresentam uma ventosa 
pre-anal cujo fundo e revestido de pequenos 
espinhos pilosos. Os espiculos sao em numero 
de dois, diferentes em tamanho e forma, o 
mais longo delgado e acentuadamente mais 
comprido do que o curto que mais parece um 
gubernaculo. O aparelho reprodutor da femea 
e didelfo anfidelfo, a vulva localizada logo 
abaixo do ovario posterior, isto e, na metade 
posterior do corpo. Ovos grandes, pouco nu- 
merosos, com a casca lisa e espessa. Especie 
tipo: Ransomnema ransomi Artigas, 1926. 
Outras especies: R. longispiculum Artigas; 
1926; R. macrocephalus (d’Udekem, 1859) 
Artigas, 1930; R. communis sp. nov. 

Ransomnema ranspmi Artigas, 1926 
(Est. VIII) 

Ransomnema ransomi Artigas, 1926: 38, 
39, 41. 

Ransonema ramsomi Travassos, 1929 
(erro): 23. 

Ransomnema ransomi Artigas, 1929; 65, 
69. 

Ransomnema ransomi Filipjev & Stekho- 
ven Jr. 1941: 843. 

Ransomnema ransomi Skrjazin & col., 
1951: 334. 

Ransomnema ransomi Dollfus, 1952: 151, 
188, 189, 192. 

Ransomnema christiei Dollfus, 1952: 189. 
14, 53. 

Ransomnema christiei Osche, 1960: 421. 

Ransomnema ransomi Leibersperger, 1960: 
14,53. 

Ransomnema christiei Leibersperger, 
1960: 52. 

Ate hoje, a presente especie so foi 
encontrada nos Estados de Sao Paulo 1 e de 
Mato Grosso, Brasil. Foi examinada em 
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1926 por Artigas, em 1952 por Dollfus 
que descreveu-a sob os nomes R. ransomi 
e R. christiei, e atualmente voltou a ser 
examinada por Kloss, de material prove- 
niente de Sao Luiz de Caceres, Mato 
Grosso. 

Os nematoides sao pequenos, delgados, 
com a extremidade cefalica larga arredondada 
e a caudal conica alongada. A cuticula e 
inerme e sem asas laterals. Os labios sao sa- 
lientes. Estoma amplo, com formaeoes irregu- 
lares esclerosadas nas paredes internas. O 
esofago possue um corpus fusiforme, longo, 
com estriaqoes transversals na sua muscula- 
tura; o istmo e longo, delgado e sinuoso; 
bulbo esofagiano redondo e bem desenvolvido, 
notando-se perfeitamente as valvulas tritura- 
doras em seu interior. Intestino sub-retilineo. 
Partindo do ponto de contato entre estoma e 
corpus , partem glandulas eseuras, longas e 
imicelulares. O poro excretor nao pode ser 
observado. O anel nervoso parece localizar-se 
na metade posterior do corpus. As femeas 
apresentam aparelho reprodutor didelfo anfi- 
delfo, loealizado na regiao mediana do corpo, 
acima da abertura vulvar; esta fica na metade 
posterior do corpo. Os ovos sao grandes, pouco 
numerosos, de casca lisa e espessa. 

Medidas das femeas: 

Comprimento total — 1,623 a 2 mm. 

Largura — 0,086 a 0,165 mm. 

Estoma — 0,024 a 0,038 mm. 

Esofago total — 0,319 a 0,380 mm. 

Corpus do esofago — 0,225 a 0,246 X 

0,044 mm. 

Istmo — 0,050 a 0,069 mm. 

Diametro do bulbo — 0,063 a 0,069 mm. 

Anus de 0,129 a 0,161 mm da extremidade 
caudal. 

Vulva de 0,550 a 0,710 mm da extremidade 
caudal. 

Ovos — 0,130 a 0,150 X 0,055 a 0,099 mm. 

Os machos sao ligeiramente menores do 
que as femeas. Apresentam a mesma forma de 
corpo, mas sua extremidade caudal e um 
pouco encurvada. Na face ventral, diante da 
abertura anogenital, ha uma ventosa cujo 
fundo e revestido de pequenos espinhos de 
aspecto piloso; esse fundo pode apresentar-se 


protraido ou nao. Os espiculos sao de tama- 
nho e forma desiguais. O mais longo tern 
inicio ao nivel da margem inferior da ven¬ 
tosa, o que diferencia a especie dos demais 
Ransomnema. 

Medidas dos machos: 

Comprimento total — 1,378 a 1,52 mm. 

Largura — 0,085 a 0,11 mm. 

Estoma — 0,036 a 0,053 mm. 

Esofago total — 0,300 a 0,384 mm. 

Corpus do esofago — 0,200 a 0,246 X 0,034 
a 0,044 mm. 

Istmo — 0,056 a 0,077 mm. 

Diametro do bulbo 0,050 a 0,059 mm. 

Anus de 0,119 a 0,154 mm da extremidade 
caudal. 

Diametro da ventosa 0,026 a 0,032 mm. 

Ventosa a extremidade caudal — 0,115 a 
0,182 mm. 

Espiculo maior — 0,130 a 0,220 m„ 

Esplculo menor — 0,069 a 0,090 mm. 

Testiculo a base do esofago — 0,040 a 
0,048 mm. 

Habitat: intestino posterior de Rhino- 
cricus cachoeirensi§ Schubart e de R. punc- 
tatosjasciatus Schubart, Diplopoda. 

Proveniencia : Remedies e Fresidente 
Epitacio, Estado de Sao Paulo; Sao Luiz 
de Caceres, Mato Grosso, Brasil. 

Tipos inexistentes. Como o material de 
Artigas proviera de R-emedios, os autores 
preferem fazer os neotipos de material pro- 
veniente daquela regiao. 

Dollfus descreveu a especie como R. 
christiei, dando como carater diferencial 
uma cauda mais curta da femea e ovos 
maiores. Refere como outra diferenga, de 
que o espiculo maior de R. christiei tem 
inicio no bordo posterior da ventosa, o que 
nao se observaria em R. ransomi. Todavia, 
observando-se o desenho de Artigas, nota- 
se que o espiculo maior esta parcialmente 
evaginado o que altera a posigao da extre¬ 
midade proximal do mesmo. 

Ransomnema longispiculum Artigas, 1926 

(Est. IX) 
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Ransomnema longispiculum Artigas, 1926: 
38, 40, 41. 

Ransonema longispicula Travassos, 1929 
(erro): 23. 

Ransomnema longispiculum Artigas, 1929: 
69, 70. 

Ransomnema longespiculum Skrjabin & 
col., 1951 (erro): 334. 

Ransomnema longispiculum Dollfus, 1952: 
151, 188, 191. 

Ransomnema longispiculum Osche, 1960: 
426. | 

Ransomnema longispiculum Leibersperger, 
1960: 52, 53. 

Nematoides com os caracteres gerais 
identicos ao R. ransomi. A extremidade caudal 
da femea e conica e subulada, e a do macho 
conica alongada, terminando em ponto fili- 
forme. 

Medidas das femeas: 

Comprimento total — 1,479 a 1,85 mm. 

Largura — 0,101 a 0,167 mm. 

Labios — 0,008 a 0,016 mm. 

Estonia — 0,020 a 0,040 mm. 

Esofago total — 0,256 a 0,377 mm. 

Corpus do esofago — 0,181 a 0,231 X 

0,050 mm. 

Istmo — 0,056 a 0,085 mm. 

Diametro do bulbo — 0,063 a 0,069 mm. 

Anus de 0,094 a 0,146 mm da extremidade 
caudal. 

Vulva de 0,438 a 0,650 mm da extremidade 
caudal. 

Ovos — 0,130 a 0,164 X 0,095 a 0,116 mm. 

Os machos apresentam o espiculo mais 
desenvolvido iniciando a uma distancia acima 
da ventosa pre-anal igual aquela que vai do 
anus a mesma ventosa. 

Medidas dos machos: 

Comprimento total — 1,393 a 1,72 mm. 

Largura — 0,078 a 0,115 mm. 

Labios — 0,008 a 0,016 mm. 

Estonia — 0,023 a 0,040 mm. 

Esofago total — 0,256 a 0,306 mm. 

Corpus do esofago — 0,165 a 0,194 X 0,038 
a 0,050 mm. 

Istmo — 0,056 a 0,069 mm. 

Diametro do bulbo — 0,053 a 0,063 mm. 

Anus de 0,104 a 0,175 mm da extremidade 
caudal. 


Diametro da ventosa — 0,034 a 0,048 mm. 
Ventosa a extremidade caudal 0,250 a 
0,315 mm. 

Espiculo maior — 0,377 a 0,520 mm. 
Espiculo menor — 0,060 a 0,100 mm. 
Testiculo a base do esofago 0,062 a 
0,144 mm. 

Habitat: intestino posterior de Rhino- 
cricus sp. e de Rhinocricus padbergi Ver- 
hoeff, Diplop oda. 

Proveniencia: Angra dos Reis, Estado 
do Rio de Janeiro; Presidente Epitacio, 
Estado de Sao Paulo; Jacarepagua e Man- 
guinhos, Estado da Guanabara, Brasil. 

Tipos inexistentes. Nao foram feitos os 
neotipos pelas mesmas razoes apresentadas 
no caso de R. ransomi. 

A especie e facilmente distinguida de 
R. ransomi pelo espiculo maior dos machos 
e, apos tomada de medidas, observa-se que 
a distancia entre anus e ventosa tambem 
e maior. As femeas das duas especies nao 
podem ser difereneiadas. 

hr 

Ransomnema macrocephalus (d’Udekem, 
1859) Artigas, 1930 
(Est. X) 

Rhabditis macrocephalus d’Udekem, 1859: 
557, 560, 561, 566. 

Isacis macrocephala Parona, 1896: 1. 
Isakis macrocephala Artigas, 1929: 97. 
Jsakis macrocephala Artigas, 1930: 32. 
Ransomnema macrocephala Artigas, 1930: 

22 . 

Rhabditis macrocephalus Thomas, 1931: 
32, 33. 

Isakis macrocephala Skrjabin ■& col., 1951: 

325. 

Ransomnema macrocephala Skrjabin & 
col., 1951: 334. 

Rhabditis macrocephalus Dollfus, 1952: 

148, 

Ransomnema macrocephalus Dollfus, 1952: 
188, 189. 

Ransomnema macrocephalum Leibersper¬ 
ger, 1960: 52. 

A especie e “inquirenda”. Em conjunto, 
ela foi muito bem descrita por D’udekem, 
porem o carater vital de diferencia^ao das 
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especies posteriores de Ransomnema nao 
foi suficientemente representado, que e o 
espiculo mais desenvolvido. O autor deu 
am desenho da extremidade caudal do 
macho, cuja por^ao superior termina brus- 
camente, nao mostrando, assim, a locali- 
zagao exata da extremidade proximal desse 
espiculo. Nao ha duvida de que nao se 
fcrata de R. ransomi, nem de R. communis. 
porem poderia ser o R. longispiculum des- 
crito em 1926 per Artigas. Essa duvida 
tambem nao e facilmente solvida, porque 
D’itdekem nao da nem a pro:edencia do 
material. Cita como hospedador o Julus 
terrestris L., mas Schubart declara que, 
pr-ovavelmente trata-se do Julus scandina- 
vius Latzel, especie mais comum na Europa 
central. O J. terrestris nao ocorre na Euro¬ 
pa ocidental. 

As unicas medidas dadas pelo autor, 

sao: 

Comprimento total da femea — cerca 
de 1 mm. 

Largura da femea — cerca de 0,18 mm. 

Espermatozoides — 0,10 mm. 

Raiisomnema communis sp. nov. 

(Est. XI) 

Nematoides pequenos, filiformes, com a 
extremidade cefalica mais larga do que o 
resto do corpo, terminando em forma arredon- 
dada e apresentando simetria radial. A euti- 
cula e lisa, inerme, sem asas laterals e ligei- 
ramente estufada na “cabeca”. Trilabiados. 
O estoma e amplo, com concreqoes esclero- 
sadas nas paredes internas. Esofago com o 
corpus fusiforme, longo, mostrando estriacoes 
transversals na musculatura; istmo estreito e 
sinuoso; bulbo redondo, bem desenvolvido. 
Intestino sub-retilineo. O poro excretor nao 
foi observado. Anel nervoso na regiao rne- 
diana do corpus. As femeas possuem o apare- 
lho reprodutor didelfo anfidelfo, localizado 
anteriormente a vulva que abre na metade 
posterior do corpo. Ovejetor voltado para a 
extremidade cefalica. Ovos grandes, de casca 
lisa e espessa, urn pouco mais numerosos de 


que nas outras especies de Ransomnema. 
talvez por ser a femea urn pouco maior. 
A cauda e conica, 

Medidas das femeas: 

Comprimento total 2,140 a 2,441 mm. 

Largura —• 0.144 a 0,158 mm. 

Estoma — 0,040 a 0,048 mm. 

Esofago total — 0,419 a 0,444 mm. 

Corpus do esofago — 0,294 a 0,306 X 0,069 
a 0,075 mm. 

Istmo — 0,059 a 0,075 mm. 

Diametro do bulbo — 0,069 a 0,081 mm. 

Anus de 0,144 a 0,158 mm da extremidade 
caudal. 

Vulva de 0,790 a 1,038 mm da extremidade 
caudal. 

Ovos — 0,156 a 0,164 X 0,076 a 0,096 mm. 

Os machos sao um pouco menores do que 
as femeas. Apresentam a extremidade caudal 
encurvada e a cauda conica alongada, termi- 
nand'o em filamento. Possuem um espiculo 
longo e um cur to, alem de uma ventosa pre- 
anal caracteristica do genero. 

Medidas dos machos: 

Comprimento total — 1,953 a 2,111 mm. 

Largura — 0,086 a 0,129 mm. 

Estoma cerca de — 0,040 mm. 

Esofago total — 0,369 a 0,395 mm. 

Corpus do esofago — 0,250 a 0,275 X 0,050 
a 0,075 mm. 

Istmo — 0,056 a 0,063 mm. 

Diametro do bulbo — 0,063 a 0,075 mm. 

Anus de 0,208 a 0,219 mm da extremidade 
caudal. 

Diametro da ventosa — 0,040 a 0,052 mm. 

Ventosa a extremidade caudal — 0,392 a 
0,408 mm. 

Espiculo maior — 0,276 a 0,296 mm. 

Espiculo menor — 0,076 a 0,100 mm. 

Testiculo a base do esofago — 0,138 a 
0,187 mm. 

Habitat : intestino posterior de Rhino- 
cricus electrofasciatus Schubart (tipos) e 
de R. nodulipes Schubart, Diplopoda. 

Proveniencia: Cachimbo, Estado do 

Para (tipos), e Urucum, Estado de Mato 
Grosso, Brasil. 

Holoipo femea e alotipo macho na 
Colegao Helmintologica do Instituto Os- 
waldo Cruz, sob os nuraeros 27.770 e 
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27.771, respectivamente; paratipos na mes- 
ma Colecao, sob os numeros 21.726, 21.770 
a 27.774. 

A especie difere das demals, princi- 
palmente, pela altura em que se insere a 
extremidade proximal do espiculo mais 
longo: imediatamente acima da ventosa 
pre-anal. Os exemplares tambem sao um 
pouco maiores do que os das outras espe- 
eies o que talvez, nao tenha maior impor- 
tancia, porem a vulva fica mais afastada 
da exiremidade caudal do que a de R. 
ransomi e de R. longispiculum. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Im 2. Kapitel des Abrisses ueber Darm- 
lebenden Nematoden der Arthropoden werden 
die Arten der Familien Ichthyoeephalidae 
und Ransomnematidae beschrieben, die der 
Ober-Familie Rhigonematoidea, Rhigonemati- 
formes angehoeren. Im ganzen sind es 4 
Ichthyocephalus-Arten, 3 Paraichthyocepha- 
Zws-Arten, darunter eine neu-beschriebene, 
und 4 Ransomnema-Axten , davon R. macro- 
cephalus als “inquirenda” betrachte wird. 
Auch unter Ransomnema wird eine neue Art 
beschrieben. 
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Ichthyocephalus ichthyocephalus Argtigas, 1926 (originais). 

Fig. 1 — Extremidade cefalica da femea, vista lateral; fig. 2 — Extremidade cefalica, vista 
ventral; fig. 3 — Extremidade caudal da femea; fig. 4 — Femea, total; fig. 5 — Extremidade 
cefalica do macho; fig. 6 — Espiculo mais largo; fig. 7 — Espiculo mats delgado; fig. 8 — 
Macho, total; fig.9 — Extremidade caudal do macho. 






























































































Ichthyocephalus ichthyocephaloides Dollfus, 1952 (originals). 

Fig. 10 — Femea, total; fig. 11 — Extremidade eefalica da femea; fig. 12 

Extremidade caudal da femea. 




































Ichthyocephalus egleri Travassos & Kloss, 1958 (originals). 

Fig. 13 — Femea, total; fig. 14 — Macho, total; fig. 15 — Extremidade caudal do macho, 
mostrando o espiculo delgado parcialmente extrovertido; fig. 17 — Extremidade cefalica da 
femea; fig. 18 — Gubernaeulo; fig. 19 — Extremidade caudal do macho, com os espiculos 

retraidos. 




































































ESTAMPA 4 

Ichthyocephalus antenori Travassos & Kloss, 1959 (originals) 

Fig. 20 — Femea, total; fig. 21 — Extremidade cefaliea da femea; fig. 22 — Extremidade 
caudal do macho, vista ventral; fig. 23 — Extremidade caudal do macho, vista lateral; 
fig. 24 — Extremidade cefaliea do macho; fig. 25 — Espiculos; fig. 26 — Macho total. 
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Paraichthyoceyhalus artigasi (Almeida, 1933) (originals). 

Fig. 27 — Extremidade cefalica do macho; fig. 28 — Extremidade caudal da femea; fig. 29 
— Gubernaculo, vista lateral; fig. 30 — Gubernaculo, vista dorsal; fig. 31 — Gubernaculo, 
vista ventral; fig. 32 — Extremidade caudal do macho, vista ventral; fig. 33 — Extremidade 
caudal do macho, vista lateral; fig. 34 — femea, total; fig. 35 — Extremidade cefalica da 
femea, vista ventral; fig. 36 — Extremidade cefalica da femea, vista lateral; fig. 37 — Macho, 

total. 



















































































Paraichthyoc&phalus almeidai {Dollfus, 1952) (originais). 


Fig. 38 — Macho, total; fig. 39 — Extremidade cefalica da femea; fig. 40 — Extremidade 
caudal do macho; fig. 41 — Extremidade caudal do macho; fig. 42 — Femea, total; fig. 43 — 
Gubernaculo, vista dorsal; fig. 44 Gubernaculo, vista lateral; fig. 45 — Extremidade cefalica 

da femea. 







































































Paraichthyocephalus hirsutus sp. n. 

Fig. 46 — Extremida defalica do macho; fig. 47 — Femea, total; fig. 48 — Extremidade cefa- 
lica da femea; fig. 49 — Extremidade caudal da femea; fig. 50 — Macho, total; fig. 51 — Pon- 
tas dos espiculos; fig. 52 — Gubernaculo, vista lateral; fig. 53 — Gubernaculo, vista dorsal; 

fig. 54 — Extremidade caudal do macho. 
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Ransomnema ransomi Artigas, 1926 (originais). 

Fig. 55 — Extremidade cefalica do macho; fig. 56 — Extremidade cefalica da femea; fig. 57 
— Extremidade caudal da femea; fig. 58 — Extremidade caudal do macho; fig. 59 — Femea 

total; fig. 60 — Macho total 

















































































uiiu ?'0 



ESTAMPA 9 

Ransom?iema longispiculum Artigas, 1926 (originais). 


Fig. 61 — Vista ventral da extremidade caudal do macho; fig. 62 — Boca do macho; fig 63 — 
Extremidade cefalica da femea; fig. 64 — Extremidade caudal da femea; fig. 65 — Macho 
total; fig. 66 — Extremidade cefalica do macho; fig. 67 — Vista lateral da extremidade 
caudal do macho; fig. 68 — Femea total; fig. 69 -— Espiculo menor. 




































































ESTAMPA 10 

Ransomnema macroce-phalus (d’Udekem 1859) Artigas, 1930 (Apup d’Udekem). 


Fig. 70 — Femea total; fig. 71 — Extremidade caudal do macho; fig. 72 — Testiculo; fig. 
Estoma; fig. 74 — Aparelho eprodutor da femea (parcial). 



































Ransomnema communis sp. n. 


Fig. 75 — Femea total; fig. 76 — Macho total; fig. 77 e 78 — Extremidade caudal do macho; 
fig. 79 — Extremidade cefalica da femea; fig. 80 — Extremidade cefalica do macho; fig. 81 

— Extremidade caudal da femea. 


























































































